Р. 


7 Kowalczyków Janina Małgorzata 


FILIFKIEWICZ 


MGR. INŻ. ARCHITEKT 


ur. 14. VII. 1945 r. — zmarła 9. X. 1974 r. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie w sobotę dnia 12 bm. o godzinie 11 
w kościele na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego 
spoczynku. 


RODZINA. 


MPHEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
WSŁUG KOMUNALNYCH D. Z. 7753/74 - 30 
w Krakowie 
Pu kt Usługowy Nr 1, Rakowicka 26. tel. 379-21 
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